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DocuPrint CG835 

マニュアル正誤表 


次のマニュアルに誤りがありました。ここに訂正し、お詫び申し上げます。 

① 『DocuPrint CG835 取扱説明書(サーバー編)』 

1版2004年4月発行(帳票 No : DE3283J1-1) 


該当番号 

該当ページと行数 

誤 

正 

① 

P224 6行目 

節電モード1に移行するまでの時間 

を、0 ~ M までの1分単位で設定 

します。 

節電モード1に移行するまでの時間 

を、 〇〜^ までの1分単位で設定 

します。 

P224 17行目~18行目 

節電モード1から節電モード2に移行 

するまでの時間を、0 ~ W までの1 

分単位で設定します。 

節電モード1から節電モード2に移行 

するまでの時間を、〇〜 600 までの1 

分単位で設定します。 
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